The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 

WiUiam A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 
Bureau of Laboratory Sciences 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT60VERN0R 

JUDYANNBIGBY.MD 

SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


02-14-12 


Dear ADA Whalen: 


Enclose d is the discovery packet for Commonwealth V | 
^^^|Enclosed are copies of the following information: 


1. The Drug Laboratory Receipt 


2. The Drug Laboratory Control Cards 


3. The Drug Powder Analysis Forms and Gas Chromatography Results 


4. The GC/MS Confirmatory Data 

I was the custodial chemist in this case and Kate Corbett was the confirmatory chemist. If you 
would like to discuss this case, please feel free to call me directly at the number below. 



Peter 

GC/MS Laboratory Supervisor I 
Department of Public Health 
Hinton State Laboratory Institute 
Forensic Drug Laboratory, Rm 361 
305 South 

Jamaica Plain, Ma 02130 
617-983-6634^ ^ 

Peter.Piro@state.ma.us 



DEVAL L PATRICK 
GOVERNOR 


Folk OIG PRR 105092 







The Commonwealth of IVIassachusetts 

Office of Health and Human Services 
^f^Q Department of Pubiic Health Amherst Drug 

yi7)M"6622 state Laboratory Institute 

.X (617) 983-6625 Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 
8 : 00 - 11:00 


Amherst Hours 
9-nn - 19-nn 


Name (last, first, initiaO 


Description of Samples 


^Q0x($Aubm I 

fVoh^io Lc>~b: UJay) H \f ohp 

dtiyrr^-^cf Lto -]h 


To be completed by Lab Personnel 

Gross Weight Lab Numbt 


i$ 









City: Barnstabie Police Dept. 
Officer P.O. ERIC DRIFMEYER 

Amount: 

No.Cont: ' .-sT Cont: bottle ; 
Date Rec'd: 12/16/2011 
Gross Wt: 249.18 


Date Analyzed; ^ j '2_ 

Subst: LIQUID 

No. Analyzed. J 
Net Weight: / 


Prelim: 


I ^'2^0 "-Cl. 


Findings; 



Data Analyzed; / 


City: Barnstable Police Dept. 
Officer: P.O. ERIC DRIFMEYER 


No. Cont: 


1 Cont: bottle 


Date Rec'd; 12/16/2011 
Gross Wt.: -54ert8 

/ ^ 

Prelim: i-k-rz>''^ 




Subst: LIQUID 


Findings: 


No. Analyzed: ' 
NetWeight;^^*^^*^''''>* 

#Tests:'7 

illpiC 

lAm'iK] 
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PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt ( 

/ 4<£.l.vu.fci> ^ / 

/ . 1 * . j. Pkq. Wt: / —^ 

. ..,„ • irs;i . 

, ^ ^/ .. .yi 'pU ^ 

~ 1 ^r>' 4 r : Oi^‘ius 1^ 

■e^^ra-ckL ^'•'^ . ^ //.2rV5 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 
Thiocyanate _ 

Marquis _ 

FroehdeV 

Mecke’s 


-Jf ^ 


Pt^rP ^ 

^c/rp^< 

i- 3 i-l'>- 


'7_ 


MlcroctvstaHine 

Gold 

Chloride 


a0^5 £J 

Tests QMrW ^■ 


tltax_J__ 

OTHER TESTS 

Vd l i'z^li'^ 

4 soLko^ -3, 


PRELIMINARY TEST RESULTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS / 


RESULTS 


M:iU^:;:;VvDATE:__ 

/'-13-/‘Z- 





OPERATOR 



DATE t/ 


Revised 7/2005 : 

Folk OIG PRR 105095 


















i ^; .Sequence -Name: C : ,\msdchem\l\sequence\012512PJP* S 
Comment.: . 

'• ■•' Operator r • P/PIRO 

. Data Path;.-D:.\SYSTEMS GC DATA\01_25_12\ 
^Instrument Control ; Pre-Seq Cmd: . 

Data Analysis Pre-Seq Cmdr 

Instrument Control Post'-Seq Cmd: 

Data Analysis Post^Seq Cmd:; ^ 

' Method Sections To Run ; On. A Barcode Mismatch 
;;; ■ {X) Full Method . (X) Inject Anyway :. 

. ( ) Reprocessing Only ) Don * t. Inj ect 




Line 


1) 

Sample 

2 ) 

: Sample 

3) 

Sample 

4) 

Sample 

5) 

Sample 

6) 

Sample 

7) 

Sample 

8} 

Sample 

9) 

i Sample 

10) 

Sample 

11) 

Sample 

12) 

Sample 

13) 

Sample 

14) 

Sample 

15) 

Sample 

16) 

Sample 

17) 

Sample 

18) 

Sample 

19) 

Sample 


1 . 07 
.8. 08 
1 09 

10 10 
1 11 
12 ;12 
1 13 

14 14 

. 1 15 

16 16 
1 17 

18 18 


Sample Naxne/Misc Info 
. GENSCAN BLANK 

:GENSCAN COCAINE/CODEINE MIX 7.< 

GENSCAN BLANK - / ( 

GENSCAN HEROIN STD 

GENSCAN BLANK 

BUPRENORPHINE STD . ' 

■ GENSCAN BLANK i 


73^ 


GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN 
GENSCAN .BLANK 
GENSCAN : 
GENSCAN BLANK 
GENSCAN 
GENSCAN BLANK 
GENSCAN 
GENSCAN BLANK 
GENSCAN 
GENSCAN BLANK 




C.‘75 fi\ 

^ (A f Meny-A) . ■ . . ■ 

/ c' 6iC |4s.nJi Ai 

O H- 0) \\::ro 


Last Modified: Wed Jan 25 11:49 : 02 2012 Page; 1 
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■; ■' Area 'Percent Report,-: 

Datapath : D:\SYSTEM5 GC DATA\01_25_12\ /t 

;:Data File , 01.D .■ 

Signal(s) : FIDIA.CH 

;; Acq On ; : 25 -'Jan .'2012 11: 52,;-.v; 

:: . Sample : ; BLANK 

:Wise -i,:.'- ■;--t.' ■ 

:;:; :als, vial: 1^Sample, Multiplier: 1 

:reintegration.-File:. :autointl,.e 

Method : :'\MSpCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 
'Title 
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' , . Area Percent Report 

Data Path ■D:\SySTEM5 GCDATA\01_25_12\ 

Data File : 02.D 

Signal (s), : FIDIA.CH . 

Acq On ; 25 Jan 2012 12:28 

Sample^^ 

ALS vial t: 2 : Sample 1 

Integration File: autointl.e 

Method ; C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M . . 

Title 


Response_ > Signal: 02.D\FID1A,CH 

! 1465 


3800000 ; 
3600000 : 

3400000 ; . 
3200000 
3000000 
: 2800000 

2600000 
: 2400000 t 

2200000 

2000000 
1800000 ; 
1600000 
1400000 

1200000 

1000000 : 

800000 

600000 ; 
400000 ; 

200000 r; 

0 t » j i 

Time 2,00 


7.324 

7.891 

• I 


j j 1 f I « ] « t vM " “j j "t i f r-r 'i i " [ i ^ ^ ^ , j ^ ^ I 

4.00 6.00 8.00, 10.00 .12.00 ; 14.00 : ,16.00 : 18,00 20.00. 22.00. 24.0,0 26,00 


GENSCAN.M Wed Jan 25 13 : 02;09 2012 


TT-'^pY-r r-r'i 
28.00 

Page: 2 
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■ .V:;Area 'Percent Report 

Data Path : D:\SYSTEM5 GC DATA\01_25_12\ ^ 

■Data. File ■; 04.D V’ 

Signal(s) : FIDIA.CH 

Acq On : 25 Jan 2012 13:39 

^Sample, ''■';v;HEROIN'OTD. ; 

: ALS ..vial V ^4 ; ■'. ^Sample ..Multiplier: ! 1 

.Integration File: .autointl.e. .;■: ■■■'. 

Method i I: C:\MSDCHEM\1\METHODSXGENSCAN.M X 

^'.-Title ■'■■'\: ■ ■' ■ ■ ^t ■'■/.^;■'^^ 

Signal'. FIDIA.CH X ■.' \ . ^ 

peak R.T. Start End PK peak ^ peak % of 

# min : min TV height - ^ max. total 


1 1.265 1.240 1.408 BB 534732587^aa9624998 100.00% 99.734% 

2 8.642 : 8.606 8.685 BB 1345881 0361215^ 0.27% 0.266% : 

of corrected areasf~^113237154.:'.^.'-: 


GENSCAN.M Wed Jan 25 14:13 :23 2012 Page: ! 
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- ' '\V'; \\;AreaPercent Report 

: Data Path : D:\SYSTEM5 GC DATA\01_25_12\ v 

■Data File : 05.D '■ 

:; :signal (S) FIDIA.CH 

i; Acq On .■:25 Dan :2012 14 

:; Sample BLANK 

:'-Misc ■ , 

ALS Vial : 1 S^ple Multiplier: 1 L ^ 

;: Integratipn File:, iautointl. e.'>A, ■ A- Vi; 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 
: ^Title ^ ' .;.A.',A;V. 


Response. 


i li65 


Signal: 05.D\FID1A,CH 


3800000 


3600000 


3400000 


3200000 


3000000 


2800000 


2600000 


2400000 


2200000 


2000000 


1800000 


1600000 


1400000 


1200000 


1000000 


800000 


600000 


400000 


200000 


2,00 4.00 6.00 : 8,00 10,00 ,12.00 14,00 ;16.00 ^18.00 20,00 : 22.00 24.00. 26,00 28.00 


GENSCAN.M Wed Jan 25 14;48:59 2012 


Page: 2 
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^ Area Percetit,'Report 

;;Data Path : D;\SYSTEM5 GC DATA\01_25„12\ : ^ 

. :iData Pile : 06.D ' 

;:nsignal(s) .FIDIA.CH 

M Acq On : 25 Jan 2012 14:50 ^ w 

;;Sample ; BUPRENORPHINE STD 
^Misc ' 

:ALS vial : 6 Sample Multiplier: 1 ^ ■ 

;^Integration File: yautointl,e,;" 

Method :: : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\GENSCAN.M 

;-iTitle. ' 
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:Area Percent :Report 

Data .Path : D:\SYSTEM5 .GC ;DATA\01„25„12 \ ; 

Data, :Fi 1 e ■1 ;d v ^ 

Signal(s) : FIDlA.CH • 

Acq On . : 25 Jan. 2012 - I?.: 48 : 

Sample " : BLAl^ 

Misc--' 

AI/S vial : 1 Sample Multiplier: 1 ' 

integration File:. autointl. e : ; : . ^ . . - 

Method : : C:\MSDCHEM\1\METH0DS\GENSCAN.M 

Title ■■ ■: 



GENSCAN.M Wed Jan 25 18: 22 : 25..2012 


Page: 2 
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:Area Percent Report 

Datapath : D:\SYSTEM5GCDATA\01_25_12\ 

Data File ; 13.D 
Signal(s) : FIDIA.CH 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



AGENCY 




No. of samples tested: 


ANALYST 
Evidence Wi 







Sequence N^e: C; \msdchein\l\sequence\012512pJP. S 
ConunentrV'':^:' ' 

Operator: P.PIRO 

Data Path: .D:\SYSTEM5 GC DATA\0i_25„12\ 
Instrument Control Pre-Seq Cmd; 

Data Analysis Pre-Seq Cmd: ; ;^ : 

Instrument Control Post-Seq Cmd: ; ; ' 

Data Analysis ^ Post-Seq Cmd: 




Method Sections.:To Run 
(X) Full.Method 
( ) Reprocessing Only 


On A Barcode. Mismatch 
(X) Inject Anyway . 

( ):Don’t Inject 


: 1) 

Sample 

:1 

01 

GENSCAM 

2) 

Sample 

■.'.■■'2 

02 : 

GENSCANX 

3) 

Sample 

1 . 

.03 

GENSCAN 

;4) 

Sample 

■■■ 4 ■ 

04 

GENSCAN : 

5) 

Sample 

■■■.. 1 . 

05 : 

GENSCAN 

6} 

■Sample 

6 

.06 

i GENSCAM ; 

7) 

Sample : 

: 1 . 

07 

GENSCAM ^ 

8) 

Sample 

. . 8 

.08 ; : X 

GENSCAN I 

9) 

Sample 

1 

09 : v 

GENSCAN 

10) 

Sample 

■ 10 

. 10 : 

■ GENSCAN : 1 

11) 

Sample 

1 

11 . 

GENSCAN 

12) 

Sample 

12 

::i2 

GENSCAN ] 

13) 

Sample 


13 ; 

GENSCAN 1: 

14) 

Sample 

14 , 

14 

GENSCAN 1 

15) 

Sample 

‘.-•X'VI : 

15 

GENSCAN _ 

16) 

Sample 

16 

^16 . 

: GENSCAN \ 

17) 

Sample 

^ :i - 

17 / • 

: : Gmscm . 

18) 

Sample : 

18 

;:i8 X.;-: 

GENSCAN 1 

19) 

Sample ■ 

. : 1 

19 

GENSCAN 


)EINE MIX 7:32.1 * 

[NE STD 

13 .'16 &\ 

I ^JA \-kro''^ 

t ^ .US' 

oW \\^rd'A 





Last Modified: Wed Jan 2? 11:49:02 2012 


Page: 1 
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Area Percent Report 

Data path ; D:\SYSTEM5 GC DATA\01_25_12\ 

^ Data -File 

Signal(s) : FIDIA.CH 
; Acq On : 25 Jan 2012 11:52 

-. ■Sample.;/BLANK.v. 

ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1 

; integration File: autpintl. e V 

Method ; : C: \MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M : ; 

^Title - -V - 
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;Area ,Percent,:Report.. 

Data Path :: D:NSYSTEMS GC DATA\01_25_12\ :: 

- Data. File 02 .D : 

.Signal (s) : ..FID.IA.CH : 

Acg On : 25 Jan 2012 12:28 

Sample ; COCAINE/CODEINE MIX ; / 

: Misc 

ADS Vial : 2 Sample Multiplier: 1 : 

Integration File: autointl.e, ^ ^ 

Method : C:\MSDCHEM\1KMETHODSXGENSCAN.M 

■ Title,^^v''V:i: 



GENSCAN.M Wed Jan 25 13:02:09 2012 A: Page: 2 
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; ■ Area .'Percent .-Report ' . 

; ; Data Path : D:\sySTEM5 GC DATA\01„25_12\ ■; 

Data .File :.03.D\-:. 

S i gnal (s.).^ FIDlA .'CH. ^ 

:Acq On ; 25 Jan 2012 13:03 

^'Sample 

i ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1 /^ . 

Integration File: autointl.e 

Method ; C:\MSDCHEM\1\METH0DS\GENSCAM.M 

Title 


Response^ 

1 : ii64 


; 3600000- 
; 3600000 
^3400000 
: 3200000 
M ; 3000000 
:;; 2800000 
L 2600000 

; ;;2400000 
: ; 2200000 
5 2000000 
1800000 
: ; :1600000 
.1400000 
; 1200000 
H ;ioooooo 
: 800000 

600000 
V;; 400000 

r 200000 



Time4.00 6,00 


. Signal: 03.D\FID1A.CH 


-r- j-j i -f" t j i I 1 t r T -j I » t i ji T -T —r ^ T.y i t ^ ^ ^ 

8.00 :10.00 12,00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 


GENSCAN.M Wed Jan 25 13:37:53 2012 


T-r-f-r-r-T-.-) 

28.00 i 
Page: 2 












;v ^: Ar63 /Percent ^Report .V;:’: 

Data Path : D:\SYSTEM5 GCDATA\01_25_12\i:^ 

-^Data.-Pile ; 04.D v 
Signal{s) : FIDIA.CH 
Acq On : 25 Jan 2012 13:39 

Sample : HEROIN STD 

ALS Vial 4 Sample Multiplier: It 

Integration File: autointl.e 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M .:t 
; Title,t. xV tt;/t tt t''/'t 11 V;/ 

tSignal .FIDIA.CH 

peak. R.T. t Start End PK peak peak : peak % of 

# min min min TY height . area; % max. total 

i 1 1.265 1.240 1.408 BB 53473258730SLafi24998 100.00% 99.734% 

: 2 ; 8.642 8.606 8.685 BB 1345881 Q^.3/61^15^ 0.27% 0,266% 

Sum of corrected areas; 113237154 


GENSCAI'i.M Wed Jan 25 14:13:23 2012 ^ ^ 
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/Area Percent Report 

: Data Path ; D:\SYSTEM5 GC DATA\01_25_12\ 
i Data Pile ; 04.D ^ ■ 

SignaKs) ; FIDIA.CH 

Acg On : 25 Jan 2012 13:39 : 

;; i Sample : ;:.^HEROIN STD .;:,/ :0; 

: MMisc 

; ALS Vial : 4 Sample Multiplier: 1 ^ ^ 

Integration File: autointl.e 

Jylethod : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 
^ :Title " 



GENSCAW.M Wed.Jan 25 14:13:23 2012 / Page: 2 


























’ ;: i ■ Area .'Percent .:Repp.rt 

; Data Path : ' D:\SySTEM5 GC iDATA\01_25_12\ '; 

-Data File.-: .05.D 
-.Signal (s) . : .^FIDIA.CH - ■ 

Acq On : 25 Jan 2012 14:14 

'.-.'.Sample. :-.v BLANK 

ALS vial : 1 . Sample Multiplier: 1 

Integration File: autointl.e : 

Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 
'i': Title 
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Area Percent Report 

Data. Path : D:\SySTEM5 GC DATA\01_25_„12\ : ^ ^ - 

iData 'File -I .''06 , D ' ^ 

Signal(s) : FIDIA.CH 

^Acq .On 2S ^Jan -2012 "^-14 ; 5 0 '■ ,1-: i ^ ^ 

Sample ; BUPRENORPHINE STD ,; 

Miisc ^ ■ 

ALS Vial 6 Sample Multiplier: 1 ^ . 

Integration File: autointl.e 

Method : C : \MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN /M 

^ Title ^ v':/^ 


Response,, 


3800000 


signal: 06.D\FID1A,CH 


3600000 


3400000 


3200000 


3000000 


2800000 


.2600000 


2400000 


2200000 


2000000 


1800000 


1600000 


1400000 


1200000 


1000000 


800000 


600000 


400000 


200000 



2,00 4.00 : 6,00 8,00 .10.00 12,00 14.00 16.00 18,00 20,00 22.00 24.00 26.00 28.00 


GENSCAN M :Wed Jan 2 5 15:24:32 2012 


Page: 2 
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Area Percent Report. 


:Data Path : D;\SYSTEM5 GC DATA\01_25_12\ : 

:Data /File /: /15/D .^//:;/:: /v-'-': 

Signal {s) : FIDlA/CH 

Acq Dn ; 25 Jan 2012 .20;.10 

Sample ■ 

;MiBC > •-■/••’ V•/-/■/ '•'•■//■ W 

;ALS Vial : 1 / •Sample .Multi^ 1 . ■ ^ 

Integration File; autpintl.e .. 

Method : . C;\MSDCHEM\1\METHODS\GENSCAN.M 
Title :■■■:.■:/•. 


Response. 

:. 3800000 
. 3600000 

3400000 

3200000 

3000000 
. 2800000 
2600000 

2400000 

2200000 

2000000 

1800000 

1600000 

1400000 

1200000 
^ /1000000 
800000 
. 600000 
400000 

200000 

0 



Time 2.00 4.00 6.00 . 8.00 ; JO.OO 12.00 /14.0p 16.00 18,00 . 20,00. 22.00 . 24,00 . 26,00. ; 28.00 


GENSCAN.M Wed Jan .25 20:44:40 2012 Page:; 2, 
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Area Percent Report 


Data Path : D:\SYSTEM5 GC DATA\01„25_12\ 

Data File ; 16.D 

Signal(s) : FIDIA.CH 

Acq On : 25 Jan 2012 20:46 

Mi sc : 

ALS Vial : 16 Sample Multiplier: .1: ^^ 

Integration File: : autointl.e ^ 

Method : C:\MSDCHEM\l\METHODS\GENSCAN.M 
Title : 


Signal : FIDIA.CH 


peak; R,T. 

start 

End 

PK 

peak 

; : peak 

peak 

% of 

# 

::: min . 

min 

min 

TY 

height 

^area • -I-.- 

% max, 

;;.\l 


1.286 

1 1,234 

1.318 

BV 

3644661 

: . 26870524 , 

.0.80% 

0:735% 

:;2 

1.328 

1.318 

1.349 

W 

166691 

1307256 - 

0.04% 

0.036% 

3 

1.361^ 

.1.349 : 

1.456 

VB 

2899653 

55, 3357468569.100. 

00% 91.806% 


11.508 

1.494 

1,546 

PB 

•175417 

: 1547753 ^ 

:0.05% 

0.042% 

: ;5. 

; 2.678 

12,614 

2,734 

BB 

; 324844 

■:6052318 : 

0.18% 

i 0.165% 

6 

^3.400 

: 3.359 

3.454 

BB 

390202 

i: 3225886 1 

0.10% 

0,088% 

[7. 

4.566 

: :.4.548 

4.626 

BB 

481288 

-13820573 

0,11% 

0,104% 

8 

4,796 

: :4.776 

4.854 

BB 

397449 

/ 3310738 

0.10% 

0,091% 

9 

6.112 

6.079 

6,166 

BB 

2410980 

21636344 

0.64% 

0.592% 

10 

6.371 

6.334 

6,406.: 

; BV 

139411 

;1291944 

0104% 

0,035% 

11 

8.242 

8.199 

8.265 

BV 

694243 

i; 6118588 

0,18% 

0,167% 

12 

8.285 

8.265 

8.339 

VB 

258320 

2295882 

0,07% 

10.063% 

13 

8,649 

8,608 

8.676 

BB 

3965608 

C '43374720 

1.29% 

a; 186% 

14 . 

10.503 ; 

•10,464 

10.593 

VB . 

236607 

^"^878166 1 

0.18% 

0,161% 

15 

13.831; 

13.641; 

Vl3l916 ; 

BB 

•104199 

;::i:7420306; 

10,22% 

: 0.203% : 

16 

16.745 • 

.:16.618 

16.972 • 

BB 

:169648 

12865619 

: 0.38% 

0.352% 

17 

21.157 

20,905 ; 

21.382 

BB 

392096 

39626343 1 

:1.18% 

1,084% . 

18 

26.912• 

:26.525 

27 .195 ^ 

BB 

213713 

35502559 

1.06% 

. 0,971% . 

19 

27.756 

27,368 

27,784 

BV 

506981 

1:52052501 

1,5 5% 

1.423% : 

20 

27.795 

27,784 

28,028 

VB 

491511 

: 25482329 

0.76% 

0.697% .: 


Sum of corrected areas: 3657148926 


GENSCAN.M Wed Jan 25 21:20:13 2012 


























Area Percent Report 

Di\SYSTEM5 GC DATA\01_25„12\ 

17.D 

FIDIA.CH 

25 Jan 2012 21:21 

BLANK ' 

1 - Sample Multiplier; 1 

; Integration File: autointl.e 

Method : C;\MSDCHEM\1\METH0DS\GBNSCAN.M 
Title, ,1-; 

Response^ 17.D\FID1A.CH 

;vy:\ 

:3800000 
y 3600000 
: ; :3400000 
: 3200000 

; 3000000 
' ; 2800000 
2600000 
n 2400000 
! 2200000 
2000000 
i : 1800000 
1600000 
yi: 1400000 
1 ; 1200000 
y 1000000 
y. 800000 
y 600000 
: : ;40oooo 

::S200000 

-y y"o ■ 

Time 

GENSCAN.M 


Folk OIG PRR 105120 


13.378 



Data File 
signal(s) 
Acq On 
Sample 
Mi sc 
ALS Vial 
























GENSCAN.M Wed Jan 2522:31:26 














Area Percent Report 


Data Path : D: \SySTEM5 GC DATA\01_25_12\ 
Data File : 19.D 
Signal(s) : FIDlA.CH 

Acq On : 25 Jan 2012 22:32 

Misc ■■ 

ALS Vial1 • Sample Multiplier: I 

Integration File:tautointi/e.. 

Method ; \msdchem\i\methods\genscan .m ■ 

Title : 


Response. 

; 3800000 
3600000 

: 3400000 


3200000 
3000000 
^ 2800000 
^ 2600000 
; :24ooooo 
2200000 
2000000 
I8OOOOO; 

leoooooj 

1400000 

1200000 

1000000 : 

800000 

600000 

400000 

200000 


1.265 


Signal: 19,D\FID1A.CH 


Time 


2.00 : 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 


GENSCAN.M Wed Jan 25 23:06:59 2012 


T-r-pi-f-T-T-j . 

28.00 

Page: 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: V 

File. C: \msdchem\l\System7\01__26_12\815 004 , D 

Operator ' :KAC ' 

Date Acquired : 26 Jan 2012 10 : 51 

Sample -Name.■■ BLANK 
Submitted .'by 

Via.l ^Number.■■>.•'■ i ■ ■v'/'V'.'/-'.';i 

AcquisitionMeth: SCREEN,M 

Integrator.-RTE ■ V:/;\';v z-:. • v':; ;y:-.v-'i 




Ret, Time Area Area % Ratio % 

* ^*NO INTEGRATED PEAKS* * * 


815004 , D. Feb 14 12 : 59.: 51 2012 . y Page ■ i 1 


Folk^OIG PRR 105123 


























Area Percent /Library Search Report 


:Informa.tion, from Data File; 

iFile Name \msdchem\l\System7\01_26_12.\815005 .D 

^Operator KAC •••/■Y- ' - YY/'^ 

; Date Acquired ; : 26 Jan 2012 ; .11 j 3 0 ; V : ; : 

; Sample Name V; t HEROIN STD ^^ Y 
; Submitted .by ■ ' ■!;, 

; : Vial.:Number 5 : ^Y: : Y 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
•: Integrator /RTE . 



i815005.D . Feb 14 12:59:55 2012 Y Page 1 


Folk_OIG_PRR 105124 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: V V 

File Name ; C:\msdchem\l\System7\01_26_12\815005.D 

'Operator ■ 'KAC, 

Date Acquired : 26 Jan 2012 11:30 V; 

Sample Name : HEROIN STD 

Submitted by,- 
Vial/.Number ■■' 

AcquisitionMeth; SCREEN.M 
IntegratorRTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L : 

C:\Database\NISTOSa.L: 

^ C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# :V-:'-RT//yii^: :':/Library/ID 



ii ^y.'^9.36 - ::'C:\Database\SLl.'L.:'V^ ^h^ • 
i HEROINv:' 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 



815005.D ; Feb 14 12:59:56 2012 


Folk OIG PRR 105125 


























Area Percent /Library Search Report 


Information from Data File: 

File. Name C: \msdchem\l\System7\01___26_12\815006 .D 

Date Acquired i 26 Jan 2012 12:09 : 

Sample Name : BLANK . . 

Submitted by /: P.PIRO 
Vial.Number ; : 1 

AcquisitionMeth: SCREEN.M . 

Integrator^RTE,:/^ 


Abundance TIC: 815006.D\dala.ms 


6000 



0 Y'r-r I i p-j 'i-T"i ] I 1 I 1^ri i j i i i rp ' i M • i j i t i i ^ i i i f j i i i j ]; i j i i j-i r i ? j w ■J-i | i i t i } f t i t ] r ri i j J i 


Time-> 2,00 4,00 6.00 8,00_j0.00 1^00 14.00 16,00 18,00 20,OOJ2,00 2AM 26,0.q_28,p0 30,00 32.00 34.00 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


815006.D Tue Feb 14 13:00:07 2012 : Page 1 


Folk_OIG_PRR 105126 
















Area Percent / -Library Search Report 


information from Data File ; • ' 

File Name. : C:\msdchem\l\System7\01_26_12\815007.D 

Operator. . : KAC 

Date Acquired j 26 Jan 2012 12:48 

Vial Number : 7 . 

AcquisitionMeth: SCREEN,M 
Integrator : RTE 

Abundance . TIC: 316007.D\data.ms , ^ 

1000000 
: 800000 
600000 
400000 
200000 < 

0 ^ I i • ) r rr i */ i I r i 

Time-> 2.00 4.00 6.00 8.C 


9,357 



|- V |-T-i j 1 p ^ I < p I i t - p-t i 1 j I rr i I t 1 ^ i j ^ r - i - r - y -T-T- T j i t i i p i > r - pr -i ^ i | i < t ^ f i t 

lo'oo 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28,00 30,00 32.00 34,00 


Ret . Time Area % Ratio % 

6:532 . 1151651 . 60.28 100,00 

9.357 758849 39,72 65.89 


815007.D Tue Feb 14 13 :.00 : 11 2012 :; 


Folk OIG PRR 105127 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

.C:\msdchem\l\System7\01 26 

12\815007.D : 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

26 Jan 2012 12:48 



Submitted by . 

P,PIRO 



Vial Number. 

7 ■ 



AcquisitionMeth 

.SCREEN.M . 



Integrator 

RTE 



Search Libraries G: \Database\SLI. L . 

. v^: Minimum 

Quality: 80 


:C:\Database\NIST05a.L . 
C:\Database\PMW_TOX2.L ;: 

. . ;.Minimum 

Quality: 80 

PKit RT . 

Library/ID 

CAS# 

. . . Qual 


6.53 . Cl\Latabase\NIST05a.L 

IH- Purine"-2,6 -dione, 3,7-dihydro-l/ 000 058-08-2 98 
lH-Purine-2, S-dione, .3,7-dihydro-l, . 000058-08-2 98 
IH-Purine-2/6-dione; ■ 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 ^ .97 


Abundance 

80 

60 

40 

• 20 


Average of 6.602 to 6.645 min.: 816007.0\data,ms O) 


1^4 


109 


55 


67 


42 


32 

M I I I I l- l J‘ | 


82 


+yT T#j-« rr-f^ 


94 


■ 136 . : 165 : 

122 ii^ 150 I . 179 

-j -j - * - i - T 7-pT~!' rf I 'n i !;'( ( M ; j ! r '| I t I i ] I t t rp - 


;m/z-> 10 20 30 . 40 50 60 70 80 90 l6o_ 110._120 130 1.40 ..;150 160. 170 180 .1.90 

Abundance - #53168: 1H-Purm8-2»6-djone, SJ-dihydro^hSJ-lfimethyl- 


80 

60 

40 

20 


104 


109 


65 67 


42 


15 28 . . 

m‘i*^ i } f-r' 




82 


I ■■94 

i i < ! I ' i' i^T“-rrT4 


^ 136 ■ 

122 150 , j 179 

1 j i ' j r Tpn't ' i jT i I i -T-y j V t r | i > ^ ; 


m/z-> . 10 20 30 40 60 60 ;7p :;80 : 90 100 110 __120 .130 140 150_. 160 170 180 190 




815007.D 


:Tue Feb 14 13 : 00 ill 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_105128 










Area Percent / Library Search Report 


Information from 

-Data .-.File; 


File Name V ; y \: 

C:\msdchem\l\System7\01:26 

12\815007 .D ; - V - 

Operator V : 

me t:; 


Date Acquired : 

26 Jan 2012 -12:48 ; 


Submitted by : 

P.PIRO 'iV;:^ 


Vial Number 



AcquisitionMeth; 

SCREEN,M 


Integrator. .V; ■ ^-ii ■ 

■RTE 


Search Libraries i 

; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


; C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW T0X2 . L 

Quality: 80. 

PK# :: .RT Library/ID 

CAS# .. . . Qual 


2 9.36 . C:\Database\SLI.L . 

. . j ' HEROIN : ^ . 99 



; :815007.D . Tue Feb 14 13;00:12 2012 Page : 3 


Folk_OIG_PRR 105129 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\System7\01_26__12\815009.D 

Operator : KAC 

:Date Acquired : 26 Jan 2012 14:06 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : P.PIRO 

Vial Number : 1 

AcquisitionI4eth: SCREEN.M 

Integrator : RTE 


Abundance TIC; 816009.D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


815009.0;/-^ Tue Feb 14 13:00:24 2012 ; : : Page 1 


Folk OIG PRR 105130 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: ^ 

File Name : :: C; \msdchem\l\System7\01__26_12\815010 .D 

;OperatorKAC: 

Date Acquired ; r 26 Jan 2012 14:45 

Submitted by .• P.PIRO 
Vial Number ; 10 

: AcquisitionMeth; SCREEN.M 
:Integrator : ■ ■ ■ ^ RTE ■ 


Abundance TIC: 815010.D\data,ms 



Time"> 2.00 4.00 6.00 6.00 10.00 12.00,14.00 16.00 16^0 20130 22.00 24.00 26,00 28,00 30.00 32.00 34.00 


Ret. Time : . : .Area : Area % Ratio % 


6.532 . .•1078440 11.22 : 15.92 

8.977 6775726 - 70.52 - 100,00 

9,363,:-y- '■ 1753896 18,25 25.88 


815010 .D ... : lTue.F 14 13:00:28 2012 . ' . Pag^ 1 


Folk_OIG_PRR_105131 










Area Percent / -Library Search Report 


Information from Data File.: . 

File i | . C: \msdchem\l\SysteTri7\01_26_12\815010 *D 

Operator.-. : KAC - 

Date Acquired . ; - 26 Jan 2012 14:4.5 ' 


Submitted by v : PiPIRO 
Vial Number.- : 
AcquisitionMeth: SCRE.EN. M 
Integrator ; h -RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

^ : \Database\NIST05a . L 

\Databaae\PMW TOX2 . L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


1 

6,53 

. C:\Database\NIST05a .L 






IK-Purine .“2,6 -dione, 

3,7 - dihydro1 / 

000058-08-2 

98 



lH-.Purine-2,6-dione;. 

3,7"dihydro“l^ 

.000058-08-2 . 

98 



; lH“Purine-2/6-dione/ 

3, Vr^dihydro-i; 

000058-08-2 

96 


Abundance 

: 80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.490 to 6,627 min.: 815010.D\data,ms (-) 


109 


194 


. 55 


67 


42 


32 


82 


i-T444-T-rrTi 


94 


h i I I I 1 i I 't- 


^ .136 . V :i65 . ■ 

122 ij, 150 , : I .179 

'M 1 t 1 f I rri [ I !-i M l j 'f I f I ^ I'f! f I I (' 


m/7.-> : 10 20 30 40 60 60.;j0 80 90 .100_.110 1.20 130^ 140J.50 160 170 180 

Abundance . . . #53168:1H-Pufjne'2,6-dlon8,3,7’'dihydfo-1,3,74nmethyl’ 


80 

60 

40 

20 

0 


190 


194 


109 


56 67 


42 


15 28 . 

-jL 


82 


94 


136 ■ ■ ■'■ 165 ■ ^ 

■122 t - ^0 - | 179 

riht i-r'TT i ' r \ r r TxrTl-T-rTl^r-rt-i- 


:m/z-> 10 '20 30 40 .50 60 . 70 ^ 80 "90 iOO 'HO 120 130 140 150 '160 170 180 190 


815010.D 


Tue Feb.:i4, 13 I 00:29 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_105132 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data 'Pile: : 


File Name 

C:\msdchera\l\Sysfcem7\01 26 

12\815010.D 

Operator : 1 

•KAC V.-:;/ 


Date Acquired : 

26 Jan 2012 14 :45 : 


Sufomitted by : 

P.:PIR0 -i'-i--'.' 


Vial Number 



AcquisitionMeth: 

SCREEN.M 


Integrator;; :'-, : 

.;rte 


Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW TOX2.L 

Quality; 80 

PKii ,RT Library/ID 

CAS# ^''^'Qual 


8,98 C:\Database\NIST05a.L. 

6 -Monoacetylmorphine 
. 6-Monoacetylmorphine 
6 -Monoacetylmorphine 


002784-73-8 - 99 
002784-73-8 - 99 
002784-73-8 . 91. 


Abundance 

80 

60 

■ 40 

:.20 

\'-y 


43 


31 


Average of 8.924 lo 9.173 min.: 815010.D\data.ms (-) 


3?7 


146 


215 


69 ■ 

,.hL±u.. 


81 -94 


115 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


]28 


182 


174 


^^240252 


284 


298310 


m/z--> 

Abundance 

80 

60 

20 

'. o- 

m/z-> 


339 


#140706: 6-Monoaceiyimofphine 


3i7 


268 


43 


215 


94 


^8240 252 lll ^f 298 312 


. 146 . 4 

59 "j' .| QQ ^ j ^ j ^4 . .j 1 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


815010.D 


Tue Feb 14 13:00:30 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_105133 























Area Percent /Library Search Report 


^.Information from Data File: 

File Name : \msdchem\l\Sysfcem7\01__26_12\815010 .D 

'Operator •'KAC ^ ^ 

14 

Submitted by ::P.PIRO. 

Vial Number : 10 

AcquisitionMeth!.SCREEN.M 
Integrator RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

:; ..: , C:\Database\NlST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

; ;/PK}j /:;:RT . ii. Library CAS# Qual 


•3 9.36 ;:C;\Database\SLI.L . . 

•HEROIN -liV;'./:': I 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 



BISOIO.D ^ ^ Tue Feb 14 13:00:30 2012 . , ; P 


Folk OIG PRR 105134 
































Area Percent / LilDrary Search Report 


Information from Data File: 

File Flame , • . : C: \msdchem\l\System7\01_26__12\815012 , D. 

Operator ■•'.V;: • KAC 

Date Acc^uired : 26 Jan 2012 ; ;16 : 04 t ' 

Sample •Name '- :BliAF3K ■''' ■■i'-. 

Submitted .by ,; P, PIRO. : 

Vial -Number.v..- ': 1 ^ i-v' 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator - I/ ;RTE 


Abundance TIC: 815012.D\dafa.ms 



Ret. Time ; : ^ Area % Ratio % 



^ * tNO INTEGRATED PEAKS * * * 


815 0.12.. D ; :l;. / . Tue Feb 14 ; 13 :\ 0 0:41:2012 : v, Page .• 1 


Folk^OIG PRR 105135 


























AreaJPercent/ Library Search Report 


ata ■.File.: 

: \msdchem\l\System7\01_26_12\815013,D 

AC.-.: 









Area Percent / Library Search Report- 


Information ^rom Data 'File: 

File-Name ; C;\msdchem\l\System7\01_26_12\8l5013,D 

Operator • : KAC 

Date Acquired r 26 Jan -2 012 16:43 


Submitted by : P,PIRO 
Vial Number . : 

; AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator .; RTF 


Search 

Libraries; ; .C:\Database\SLI,L ' . , 

i v C : \Database\PMW_TOX2 .L : ■ 

Quality: 80 
/Minimum Quality: 80 

; ;PK|| 

. RT Library/ID 

CAS# Qual 


6,53 C:\Database\NIST05a.L 


3 , 

7 -dihydro- 1 , 

000058-08-2 

98 

3 , 

7-dihydro-l, 

000058-08-2 

98 

3 , 

7-dihydro-l, 

000058-08-2, 

96 


Abundance 

:; V 80 

60 

40 

20 


0 


Average of 6.490 to 6.627 mm.; 816013.D\data.ms {>) 


109 


194 


;5o 


67 


■ 1'42 


62 




,!! 123 -],: 152 -” 179 

Wr-p+fVp-rr ^ i-p ‘ ( m j i p > f Tf n i ^ ^ * f T-r- rt 'i - rT 


136 


165 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

1$4. 


Abundance 


80 

60 

40 

20 


#53168: 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-d!hydro-1,3,7-(fimethyl- 


109 


55 67 


42 


15 28 


0 Vi I i r yT-n"r‘p 





"V;'M;82 




94 


. -130 . : 165 . 

. 122 |i, 150 I 179 

4-rT ! j i I iH r y- rT -TT^j-M-i j -' i -y i 1M i i i rfm 


m/z--> 10. 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 ISO 




815013.D. 


Tue Feb 14 13:00:49 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_105137 

















Area Percent /;Library Search Report 


Information from 

■Data -'Pile: : 


File Name • ; 

C:\msdchem\l\System7\01 26 

_12\815013.D : ; 

Operator : 

KAC•■: • 


Date Acquired ; 

26 Jan 2012 .16:43 


Submitted by : 

P., PIRO ... 


Vial Number ^ ^ 

13 .. 


AcquisitionMeth;, 

.SCREEN. M . . . , 


Integrator 

•RTE ■ 


Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L : 

Minimum Quality:. 8 0 
Minimum Quality: 80 


V C:\Database\PMW T0X2.L 

PK# ;.HT V. Library/ID 

■ CAS# • •••Qual 


2. 9.3 6 C: \Database\SLI.L . 

. . . HEROIN .;. 000561-27'-3 • 91 


Abundance 

80 

. . 60 

. 

.20 

0. 

m/ 2 -> 

Abundance 


4:3 . 


Average of 9.316 to 9.505 min.: 615013.D\data.m$ (-). 


327 


268 


81 


59 




94 


115 


146 


204 




28 

L 


162 


. 181 . 




^r^239 283. 


310 


284 


369. 


40 60 . 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 _280 300 320 340 

#1: HEROIN 


360 



815013 ,D ^ ^ . Page . ' 3 


Folk OIG PRR 105138 






















Area Percent / Library Search -Report: 


Information from Data File: 

; File Name ; ^ : ;C: \rasdGhem\l\System7\01__26_12\815015 . D 

: Operator.' K^ 

Date Acquired : 26 Jan 2012 18:01 

; Sample Name ; : BLANK 
•Submitted by : P.PIRO : 

;Vial •Number..' ■ ■■.■I.'- 
AcquisitionMeth: SCREEN.M 
Integrator ^ RTE . 


: Abundance TfC: 8156l5’D\data,ms 



Ret, Time ; .Area /. Area % Ratio % 


**^NO INTEGRATED PEAKS*** 


:815015,D . Tue.Feb 14 13:01:02 2012 . Page. 1 


Folk_OIG_PRR_105139 












Area Percent /Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name.D 

Op era t or,;//. V^: V//■'::: , V-;V^' ^/ •■- 

18 :40 

Submitted -by .•P;PIRO ^■ vV• ;V,■ 

Vial ■Number,".-/:’■'- t ■ 16 'iv-V;'';'-’/:> t:/- 

AcquisitionMeth: SCREEN.M; ; 

Integrator ^ 'RTE ' ' 


Abundance 

6000000j 



TlC:816016.D\dala.ms 



Ret.Time : 

t' .'Area ■ 

Area % 


:'6.532 

1758735 

9,93 


/:7.606.:::^\iV'.,',-:' 

518897 

V!;^-2.93 •;; 

;4.. 32 

.:-:8:484,:-V;V.tt ■, 

;//: 212713.:; 

• 1.20 

t'V^viv 77. v;v.'/: 

■■■8,674 t"':'.';’/".-; 

" ^516702 


::::'t.4 .30 0 t/./., 11^ I/': • t/^ / 

: 8 .894 . 

■ .319090 

. 1.80 ; 

;t 2,66 ■-':':.y- 

8.983. 

12011516 

67.85 

100.00 

; 19 .'363 

. : -2365474;;-' 

:::yl3,36 

19,69 .■:.,' ::[[^y::y\::::-^ 


i815016 .D - Feb 14 13 ; 01: 07 ■.2012 .:: ■'■■ ■:■■■: :y ':;-:Page 1 


Folk OIG PRR 105140 

























Area Percent / Library Search Report 


; Information from Data File^ - 

: File Name V: C:\msdchem\l\System7\01_26_12\815016.D 
: Operator V ^ /'KAC ,, 

18:40 

Submitted by :: P.PIRO ’ 

Vial Number ^16 
AcquisitionMeth: SCREEN.M .V 
;Integrator . ; RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

: V.; ■ ^^'C: \Database\PMW_TpX2 .'L :■: \ 

: ;PK#/: ■ RT^. ^ CASH , :Qual 


1 , 6.53 ^ C: \Database\NIST05a,L : ■ ^ 

lH-PurineT2,6-dione,:3,7rdihydro-l, 000058-08-2 98 
lH-Purine-2,6-dione, 3,77dihydro-l, 000058-08-2 97 
lH-Purine-2,6-dione,:3,7-dihydro-l, 000058-08-2 96 



:815016 .D ^ 14 13:01:08 2012 
























Area Percent /Library Search Report 


Information from 

:Data File i.-.-. v ;; , 



Pile Name : 

C:\msdchem\l\System7\01 26 

12\815016.D 


Operator : Z:: 

KhC ^^ 



Date Acauired : 

^^Jan^201^ 18:40 



Submitted by ; .; r 

P.PIRO 



Vial Number/ ; 




AcquisitionMeth :: 

SCREEN.M 



Integrator • t j 




Search Libraries i 

C;/Database\SLI.L 


Quality; 80 


<3: \Dababase\NIST05a. L ■ / 

^v/:; 

Quality; 80 


C:\Database\PMW TOX2.L; ; 



: PKtt RT Library/ID ^^^^^^ ^^^^^^ 

V-CASH 

i / Qual 


2 7.61 C:\Database\NIST05a :l 

Phenol, . 4,4 ' - (1 -inethylethylidene) bi 000080-05-7 98 

' r (l-methylethylidene)bi 000080-05-7 98 

iPhenol, 4,4 H-methylethylidene) bi ' 000080-05-7 : 95 



Abundance , - /#77364: Phenol, 4,4‘-(1-melhytethylid8n0)bis- 

■ ! .213 


80 



815016.D Feb 14 13 : 01: 08 2012 ^ :.:r{\;Page ,r3 


Folk OIG PRR 105142 





























Area Percent / Ijibrary Search Report 


Information from Data File: ^ 

File Name : : ; •C:\msdchem\l\System7\01_26_12\815016.D 

Operator.; : , ■: : KAC ■ t • 

Date Acquired 't 26 Jan 2012 18:40 

Vial t^uv(^er ■':: i 
AcquisitionMeth: SCREEN;M . ; 

Integrator ■ i; RTE / 


Search Libraries: C; \Database\SLI .L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NlST05a,L■ Minimum Quality: 80 

;' ; ;. i:: i • i c: \Da taba seA PMWjroX2/L,;: \:;:; 

; iPKtt ^ A /RT i \y'r::y:y : A ; Qual 


3 8.48 .C:\Database\NISTp5a.L 


Morphinan-,6 - ol / 

7 / 8-didehydro^.4 > 5-e 

000076-57-3 ^ 

9 9 

Morphinan-,6 - ol, 

7/8-didehydro~4;5-e 

.000076-57-3 ' 

99 

Morphinan-8-ol/ 

6/ 7-didehydro*-4,5 -e 

000509-55.-7 

97 


^ Abundance ■ Average of 8.449 to 8.550 min.: 815016.D\data.m$ (•) : ; 



815016.D Tue Feb 14 13 : 01:09 2012 ^ ^ ^ 


Folk OIG PRR 105143 





































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name . 

Operator : KAC 

18:40 

;submittedby;;,:P,PIRO;- 
:yial Number :^.-,.l 

i Acqui.sitionMeth: . SCREEN. M 
; Integrator ^ 

Search Libraries: rC:\Data^ase\3hl,h:-;-: , 'Quality: 80 

C:\Database\NIST05a/L 
C: \Database\PMW_TOX2 .;L ^ 

^: -PK# RT ,. . . Library/ID . i . CAS#, ,;: ^ Qua! 


4 t : 

’, Morphinan-: 3,6 “diol / . 7,8 “didehydro-4.000057 - 27 - 2 : S9 
/6“diol, 7,8“didehydro-4 :000057-27-2 ; 99 

i . Morphinan-3 /8-diol / 7/8“didehydrp“4 ;000057-27-.2 , 97 



Abundance . #1 16394: Mofph!nan’3,6-diol, 7,8-d(dehydrO'-4,6'epoxyh7-melhyl-' {6,alpha.,6.alpha>)-' 



815016.D ... • Tue Feb 14 13:01:10 2012 ..Page . 5 


Folk_OIG PRR 105144 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

Pile ^ C: \msdchem\l\System7\01_26__12\815016 . D 

Operator -V:’- :’KAC : 

Date Acquired ; 26 Jan 2Q12 '18:40 . 

Submitted .by P.PIRO 

Vial . Number, :^;16 
AcquisitionMeth: SCREEN,M : ; 

Integrator / : '-RTE t; 


Search Libraries : \ C; \Database\SLI ;L Quality: 80 

C:\Database\NIST05a»L . t Minimum Quality: 80 

■■■/:• t:y :'ty t-:\Wc;\Database\PMV^ 

i Mpk# ■//?; :RT.i/.Vt/;;^-;VLibrary/lD-y;y-V::t\ y-y:^y i:Vy 


5 8.89 y;C:\Database\NIST05a /l y 

:t:.yy-:.ttyiyy:^Morphine-3“acetate;y t97 .' 

Morphinan~6-ol/ 7, 8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 97 

t;:t.v-.y-/:'. jviorphin,_':;, 3 -acetyltt::^ ; ;_ti000153 - 00 -1 1 ::':;96 


: Abundance Average of 6.862 to 8.924 min.: 815016.O\data.ms (-) 
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Area Percent / Library Search Report 


;lnformation ^from Data ;File 


File -Name k : 

C:\msdchem\l\System7\01 26 

_12\815016.D 

Operator . . 

k;KAC,: ; 


Date Acquired : 

26 Jan 2012 18:40 


Submitted by,.; .: 



Vial Number ■ . 

kk:i6 


Acqu.isi t ionMeth: 

SCREEN.M 


Integrator ;; 

,:RTE ^ 


Search Libraries 

: kc: \Database\SLI .L ■ 

. Minimum Quality: 80 


C ; \Dat;abase\NIST05a. L ; 

Minimum Quality: 80 


C: \patabase\PMW_:TOX2 . L 


: . :PK# ^ ; ^ 

Library/ID 

CAS# 


!; \Database\NIST05a. L. : 



6-Monoacetylmorphine ; ■ 

:,V^.002784-73-8^^ : 


6 -Monoacetylmorphine ; : • • t 

' : ; .99 


6-Monoacetylmorphine ; ^ 

002784-73-^^ '99 


Average of 8.924 to 9,173 min.: 816016.D\data.ms H 


268 


43 


31 


146 


215 


59 . 


162 


T/4 


22^238 252 | 


284 


.327 


Abundance 

i;80 
60 
40 

20 

,,n .. . 

, . , (J--7 ' iH’S Tj -T''T ' '' r ■ ! ) ' i ^ ] ‘ V ' | ' >J ' y r |' j '> - r ’ ryr ' i ''-T- y’j * i ' [ ; T i i f i < i ' j j 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


296 312 


Abundance 

80 

60 
40 

20 


43 


#140705: 6-Monoacelylmofphine 


215 


.59 70 


81 94 


124 


146 


162 


174. 


204 


.7,1 7i: .lofi, T 

I i.t j I i ' ,1 T 'l f' ri ! I I ‘ t j 1 * t ' <'p * ' y 


327 


268 


i m/z-'> 


298 312 


240252 

40 60 80 100 120 140 160 180 :200 220 240 260 280 300 320 


284 
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Area Percent /:Library Search Report 


iInformation from Data File; ■ ^ ^ ^ 

;File Name ^ : ; C: \msdchem\l\System7\01__26__12\815016 .D 

Operator . . ; KAC 

Date Acquired : 26 Jan 2012 18:40.: 

Submitted by . ; P.PIRO 
Vial Number - : 16 

AcquisitionMeth: SCREEN.M 
integrator . i ■ RTE • 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L i : 

.C:\Database\NIST05a.L 
C;,\Database\PMW_TOX2. L 

; iPK# . RT \ CAS# Qual 


9.36.V C;\Database\SLi;L 

HEROIN ■: 000561-'27-3 99 



Minimum Quality: 8.0 
Minimum Quality: 80 



Abundance ^ ^ 

. ■ ■. i . .43 . . . . 

. 80 | . l' 
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Area Percent /Library Search Report 


Information .-from.^Data .Pile,;. - 
File Name 

'Operator..;.^'. : ■,'; ^ KAC ^ 

Date.Acquired ,: 26 Jan 2012 19:59 ••■ : 

Sample Name ;: BLANK 
Submitted by. /, ■: 

Vi.al.'Number,t\ ',; \ -.i' 

AcquisitionMeth: SCREEN*M ... 

Integrator 



Ret, -Time 

;***NO INTEGRATED PEAKS*** 


8150,18 ;D .', f •.■■/•.'■•■• Tue '• Feb .;-14 ./13 01:24 .;.2pl2 •'/'; ; v'■ i;/'.VPage. •;'l 
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Area Percent /Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name • C: \msdchem\l.\System7\01__26__12\815019.D 

Operator t ■ ^KAC ' v 

Date Acquired .26 Jan 2012 20:38 : 

Sample Name ; HEROIN STD : f 

Submitted -.by - r /.V' 

Vial ,:Nuinber.'t -t. 19 
AcquisitionMeth: SCREEN,M, 

Integrator ■ ' ■;RTE ' ' ^ 


Abundance ; 815019,D\data.ms 

2500000| V ■ ■ V ; 



Ret., Time, 

Area 

Area % ■; 

/:Ratio/% 

:;9 ,363 

3519100 

:100.00 

' 100,00 
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Area Percent /Library Search Report 


Information from Pata File:. ; 

File Name - C: \msdchem\l\System7\01_26_12\815019 ,D 

Operator . . ; KAC 

Date Acquired : 26 Jan 2012 20:38 

Sample Name -HEROIN STD / 

Submitted by : 


;Vial Number ' : 

:AcguisitionMeth: 
;lntegrator. . ., 

’19 • i . 

SCREEN,M 
’ RTE 


Search 

Libraries 

: C;\Database\SLI,L 

C: \Database\NIST05a .L : 

/ / C:\Database\PMW_T0X2.L 

. .Minimum Quality: 8 0 
: Minimum Quality: 80 

: PKlf 


Library/ID 

CAS# . :. Qual 

' .1 ■■ ■■ 

9,36 : •C 

:\Database\SLI.L 

HEROIN 

000561-.27.-3 99 


Abundance Average of 9.321 to 9.529 min.: 815019.Dldala.fns (-) 
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